
COMPONENTI VARI 


Posizione 

Descrizione 

Codice 

Numero Fabbrica 

A 

Altoparlante 

90046 

X 01 A.010.00.0 

L 1 

Antenna in ferrite 

93923 

R 230.F02.00.0 

L 2 

Bobina oscillatore OM 

90323 

R 230.F03.00.0 

C 1-2-6-7 

Condens. Variabile 

94316 

R 230.F01.00.0 

T 1 

1" Media Frequenza 

91751 

R 430.H01.00.0 

T 2 

2" Media Frequenza 

91752 

R 430.H02.00.0 

T 3 

3" Media Frequenza 

91753 

R 430.H03.00.C 

R 12 

Potenz. semifisso 

92245 

X 80C.341.00.0 

J 

Presa auricolare 

97119 


T 4 

Trasf. entrata 

93537 

R 230.M01.00.0 


Manopola volume 

91152 

R 433.P01.01.0 


Manopola sintonia 

91153 

R 433.POO.50.0 


Mobile anteriore 

92053 

R 433.B01.50.0 


Mobile posteriore 

92053 

R 433.B00.01.0 


N.B. - Per richiedere tali componenti specificare sempre, oltre al modello dell'apparecchio ed alia 
descrizione del pezzo, il numero di codice relativo. 
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